PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE.

Nc XVJIf. (A), les deux premiers cas et de 3 minutes dans le troisierne. Les membres
de la Commission presents n'ont pas cru ne"cessaire d'observer les et-
fets de cette derniere combinaison. Des deux premieres, la seconde
a para preferable, en raison de la dure"e suffisante des ellipses et des
eclats. Cliaque eclipse d'urait 25 secondes environ, efc l'e"clat interme-
diaire 16 secondes, en sorte qu'il restait 2 minutes 55 secondes de
feu fixe. le distinguer & cause de
